ANTONI STAERZ 


Urzędnik Gazowni miejskiej w Krakowie 


przeżywszy lat 38, opatrzony sw. Sakramentami, po długich 
a dolegliwych cierpieniach, zmarł dnia 12. września 1908 r. 


W żalu pozostała zona i synek zapraszają Krewnych, Znajo= 
mych i Kolegów Zmarłego na pogrzeb, który się odbędzie 
w poniedziałek dnia 14. b. m. o godz. 4-tej po południu, Z domu 
przy ul. Lwowskiej 1. 20 w Podgórzu na cmentarz miejscowy. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


edpranvionem zostanie we wtorek dnia 15-go września b. r. o godz. S=ej rano w kościele 
parafialnym w Podgórzu. 


4 Drukarni Literackiej w Krakowie. 


